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§. 161.
Das Archimedisclie Princip.
erfiillt und setzen
Materie mit der constanten Dichte so ist also
= — 5
Wenn wir also
(13) und (U)
78 = —    Pdw,
U= ( P(dm1-dm0)
setzen, so ist die Arbeit der gegebenen Krafte gleich der Variation dieser Function  27.
Die Arbeit, die bei irgend einer virtuellen Verschiebung des ganzen Systems gegen die wir-kenden Krafte geleistet werden muss, ist also dieselbe, als ob die Verschiebung der starren Korper im leeren Raume vor sich ginge, und gleichzeitig jedes Massenelement dm^ eines der starren Korper um die Masse dm0 des verdrangten Wassers vermindert wiirde.
Man sieht, dass in dem Falle, wo die wirkende Kraft die Schwerkraft ist, dieser Satz mit dem Archimedischen Princip vom hydrostatischen Auftrieb ubereinstimmt'. Denkt man sich die Lage der Korper wie im vorigen Paragraphen durch die un-abhangigen Variablen &, q.^ q$ . . . dargestellt, so wird auch die Function U eine Function dieser Variablen sein.
Eine virtuelle Verschiebung des Systems der Korper wird ausgedriickt durch ein System von Variationen 8q^ 8q2, Sq3, . . . dieser Variablen, und so wird
(15)              8U= Qi8ql -j- QzSqz -\~ Q38q% + • • •,
worm die Coefficienten &, Q» Q»... nur noch von den Variablen (lit fa, 2s • • • abbangen, namlich
Jedes Glied dieser Summe hat seine besondere Bedeutung: es ist namlich Ql8q1 die Arbeit der gegebenen Krafte bei der